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nder hr. Fredro 


zolnierz napoleoński, ojciec komedy1 polskiej. 


zmarl dnia 45, Lipca 1876. w roku 84 życia. 


Exportacya zwłok przez rogatkę grodecką nastąpi 18. b. m. o godz. 10. rano 2 pomiesz- 
kania zmarlego przy ulicy Fredry L. 7, na który to obchód zaprasza sie wszystkich, którym 


jest drogą sława narodu. 
Komitet pogrzebowy. 


